MARIA 


DOBROWOLSKA 


LEKARZ STOMATOLOG 
NAJUKOCHAŃSZA MATKA I SIOSTRA 


przeżywszy lat 62, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 


zasneła w Panu dnia 8 września 1983 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek 13 września br. 
o godzinie 9.15 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


do grobowca rodzinnego, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


CÓRKA, SYN, RODZINA I PRZYJACIELE 


